涼風暖房機 【SDG-1200GS】 脱を室•トイレ等用 


525 




特性表 


1 ACl 孤 V(50/60Hz 供通 1 

強運転 

弱運転 

消費 

電力 

( W ) 

暖房 600 W 

620/620 

615/615 

暖房 120 0 W 

1220/1220 

1215/1215 

涼風 

20/22 

15/15 

1騒音 ( dB ) 1 

46 

33 


待機電力: 0.5 W 



コード長約 2.5m 



取付け巧寸法 


2.5 2.5 



-姻包寸法 (mm)： W570 XD160X H240 


機種名 

涼風暖房機 

尺度 

材質 


型式 

SDG -1200 GS 

Free 

日付 

2012.06 .22 

図番 

SD-1200-01 

な 意煩度業株ぶ舍な 


* 製品の仕様は、改良のたか予告なしに変更することがありますのでご了承ください。 













































































































































































